NIKOŁAJCZYK 


chorąży W.P. D. O. W. 


przeżywszy lat 31, zginął śmiercią tragiczną, zaopatrzony św. Sakramentami, 
dnia 16 stycznia 1946 r. 


Wyprowadzenie zwłok z Colegium Medicum na cmentarz wojskowy na miejsce wiecznego spoczynku nastąpi 
w sobotę dnia 19 b. m. o godzinie 10 rano, na który-to smutny obrzęd zaprasza w nieutulonym żalu pozostała: 


żona, dzieci i rodzina. 


Nabozeństwo załobne 


odprawione zostanie we wtorek dnia 22 b. m. o godzinie 8 rano w kościele Bożego Ciała, 


Zakład pogrzebowy , CONCORDIA“ 
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